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01 

Bras Elevateur Articule 

BEA 

02 

Camion Citerne D'incendie 

CCI 

03 

Camion Citerne de Grande Capacite 

CCGC 

04 

Camion Citerne pour Feux de Forets Leger 

CCFI 

05 

Camion Citerne pour Feux de forets Moyen 

CCFM 

06 

Camion Citerne pour Feux de Forets 

CCF:2000, 4000,6000 

07 

Camion Grue 

CG 

08 

Canot de sauvetage Leger ou embarcation 

CSL 

09 

Devidoir Automobile 

DA 

10 

Devidoir Automobile Leger 

DAL 

11 

Embarcation de Reconnaissance inondations 

EmbR 

12 

Echelle Pivotante Automatique de 30,45 m 

EPA30, 45 

13 

Echelle pivotante Semi-automatique 18,24 m 

EPSA2418 

14 

Echelle sur Porteur de 18, 21 ou 24 m 

ESP 18,2 1,24 

15 

Echelle Remorquable de 18 m 

ER 

16 

Echelle Automatique Tous Terrains 

EATT 

17 

Fourgon Electro-Ventilateur 

FEV 

18 

Fourgon Devidoir a Grande Puissance 

FDGP 

19 

Fourgon D'incendie 

Fl 

20 

Fourgon Pompe 

FP 

21 

Fourgon Pompe Mixte 

FM 

22 

Fourgon Pompe Tonne 

FPT 

23 

Fourgon Pompe Tonne Leger 

FPTL 

24 

Fourgon Pompe a Grande Puissance 

FPGP 

25 

Groupe Electrogene Remorquable 

GER 

26 

Groupe Electrogene Portatif 

GEP 

27 

Groupe Vide Cave 

GVC 

28 

Lance Monitor Remorquable 

LMR 

29 

Lance Monitor Mousse Remorquable 

LMMR 

30 

Camionnette de transport tout usage 

CTU 

31 

Lance Monitor mixte Eau-mousse Remorquable 

LEM 

32 

Moto-Pompe d'Epuisement 

MPE 

33 

Moto-Pompe Legere (250 l/mn a 7 bars) 

MPL 

34 

Moto-Pompe Portative (500/10) 

MPP 

35 

Moto-Pompe Remorquable (1000/10) 

MPR 

36 

Moto-Pompe Remorquable Grande Puissance 

MPRGP 

37 

Moto Ventilateur Portatif 

MVP 

38 

Moto Ventilateur Remorquable 

MVR 

39 

Premier secours 

PS 

40 

Vehicule de Poste de Commandement 

VPC 

41 

Vehicule de Secours aux Asphyxies/Blesses 

VSAB 

42 

Vehicule de Desincarceration 

VSR 


